MAGDALENA Z FURMANKIEWICZÓW 


WICHTOR 


Obywatelka miasta Krakowa 


przeżywszy lat 50, po dlugiej a dolegliwej chorobie opatrzona SS. Sakramentami, 
w dniu 10 Maja 1869 r. o godzinie 2 po poludniu rozstała się z tym światem. 


Pozostały Mąż wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 


z domu pod Nr. 48 przy ul. Zwierzynieckiej we Środę d. 12 Maja o g. 5 po południu, wprost na Cmentarz, a na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele S. Piotra we Czwartek dnia 13 b. m. o godzinie 10 rano odbyć sie mające. 


